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ABSTEACI 

Developed for the Spanish-speaking student at the 
advanced reader level (Level C) , this booklet is one of three modules 
(Levels A, B, and C) in a curriculum unit on the auto mechanic. (The 
curriculum unit is one of a series of 12 curriculum units, each on a 
different occupation, designed to develop career awareness in migrant 
and non-migrant Spanish-speaking students at different reading 
levels, particularly in grades K-6.) The booklet is divided into 
three sections: (1) Teaching Unit, which includes a listing of 
occupations related to the auto mechanic at the entry and 
professional levels, unit objectives, major activities (two stories), 
coordinated subjects (reading and social studies), attitude and 
awareness concepts, and a suggestion for a large group experience 
which would provide a broad focus on the career cluster; (2) Student 
Activities I and II (in separate sections), which provide text and 
illustrations with corresponding discussion questions and activities 
presented in the tec aing unit, and which allow the testing of 
student learning according to unit objectives, and (3) Criterion 
Referenced Tests, which correspond to the two student activities. All 
information is presented in both English and Spanish on a 
simultaneous, page-by-page basis. (TA) 
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SPANISH/ENGLISH CAREER EDUCATION MATERIALS 

Grades K-6 




DISCOVER THE WORLD OF WORK 

Teachers Guide/Student Materials 

DESCUBRE EL MUNDO DEL TRABAJO 

Gufe del Maestro/Materlales del Alumno 



PRODUCTOR DE FRUTAS • • FRUIT GROWER 

GANADERO • • CATTLE RANCHER 

MECANICO DE AUTOS «4 ^ AUTO MECHANIC 
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TELEFONISTA • 
RE?ARADOR DE APARATOS EL§CTRICOS • 
DESPACHADOR, RECIBIDOR • 
CARNICERO • 
CAJERA DE BANCO • 
DEPENDIENTE • 
PELUQUERA • 
ENFERMERA ESCOLAR • 
N» OFICIAL DE POLICfA • 
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• TELEPHONE OPERATOR 

• APPLIANCE r -PAIR PERSON 

• SHIPPING AND RECEIVING CLERK 

• BUTCHER 

• BANK TELLER 

• SALES CLERK 

• BEAUTICIAN 

• SCHOOL NURSE 

• POLICE OFFICER 
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LEVEL C 



CAREER EDUCATION MATERIALS IN THE 
ELEMENTARY SCHOOL MEET THE NEEDS 
OF CHILDREN TO BECOME AWARE OF THE 
REQUIREMENTS OF THE ADULT WORLD OF 
WORK • 

BILINGUAL CAREER MATERIALS MEET THE 
NEEDS OF CHILDREN WHOSE HOME ENVI- 
RONMENT USES A NON-ENGLISH LANGUAGE 
FOR COMMUNICATION, BILINGUAL MATERI- 
ALS RELATE THE CHILD TO THE REQUIRE- 
MENTS OF HOME - COMMUNITY " SCHOOL. 
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LEVEL C 



INTRODUCCIiiN. 



LOS MATER 1 ALES PRESENTADOS EN ESTA SERIE DE PROGRAMAS DE 
CARRERA BILIN3GES DE EDUCACl6*N SON: 

* AUTOCONTENIDOS, PROQUE LOS MATER I ALES PL! ED EN USARSE 
CASI I NDEPEND I ENTEMENTE POR CUALQU I ERA DE LOS MIEMEROS 
DE LA TRTADA DE ENSENANZA-APREND I ZAJE : PADRE, MAESTRO 
Y NINO. 

- LOS MATER I ALES DEL NIVEL A SON PARA EL ESTUD I ANTE 
QUE NO LEE QUE TRABAJARA CON UN MAESTRO 0 PADRE, 
0 CON AMBOS. 

- LOS MATER I ALES DEL NIVEL B SON PARA EL ESTUDIANTE 
DE LIMITADA HABILIDAD DE LECTURA QUE CONSTANTEMENTE 
ES ESTIMULADO A DESARROLLAR SUS HABILIDADES DE 
LECTURA EN CUALESQU I ERA DE LOS DOS IDIOMAS, 

- LOS MATER I ALES DEL NIVEL C SON PARA EL ESTUDIANTE 
QUE PUEDE LEER EN AMBOS IDIOMAS Y QUE PUEDE REQUERIR 
REFUERZO EN EL OTRO IDIOMA PARA MAYOR COMPRENSiSn 

DE LAS OPORTUN IDADES DEL MUNDO DEL TRABAJO EN ESTE 
PA 1 S . 

* DISENADA PARA USO CON MATER1 ALES Y EQUIPO EN LA 
VARIEDAD MAS AMPLIA DE MEDIO AMBIENTES RURALES Y 
URBANOS, TODOS LOS MATERI ALES SON REPRODUC I BLES 
EN LA LOCAL I DAD. 



INTRODUCTION, 

E MATERIALS PRESENTED IN THIS SERIES OF BILINGUAL CAREER 

UCATJ.ON PROGRAMS ARE: 

♦ SELF-CONTAINED IN THAT THE MATERIALS CAN BE USED ALMOST 
I NDE d F.NDENTlY BY ANY MEMBER OF THE TEACHING-LEARNING 
TRIAD: PARENT, TEACHER, CHILD. 

- LEVEL A MATERIALS ARE FOR THE NON-READING STUDENT 
WHO WILL WORK WITH A TEACHER OR PARENT, OR WITH 
BOTH . 

- LEVEL B MATERIALS ARE FOR. THE STUDENT OF LIMITED 
READING ABILITY WHO IS CONSTANTLY ENCOURAGED TO 
DEVELOP HIS READING SKILLS IN EITHER LANGUAGE. 

- LEVEL C MATERIALS ARE FOR THE STUDENT WHO CAN 
READ IN EITHER LANGUAGE AND WHO MAY REQUIRE 
REINFORCEMENT IN THE OTHER LANGUAGE FOR GREATER 
UNDERSTANDING OF THE WORLD OF WORK OPPORTUNITIES 
IN THIS COUNTRY. 

« DESIGNED FOR USE WITH MATERIALS AND EQUIPMENT AVAILABLE 
IN THE WIDEST VARIETY OF RURAL AND URBAN SETTINGS. ALL 
MATERIALS IN THE SERIES ARE LOCALLY REPRODUCIBLE. 
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TRANSPORTAC I ON 



OCUPACION 



HECANICO DE AUTOS 



OCUPACIONES RELACI ONADAS 

Ni vel de e n trada 

ayudante reparador de 

carrocerlas 

lubr icador 

asistente de gasolinera 
ayudante de mecSnico 



Nivel prof esional 

reparador carrocerl as 
especialista en transmisi6n 
especialista en frenos 
mecSnico de motores diesel 
mecSnico de equipos agrlcol; 
gerente de repuestos 



OBJETIVOS: 



Los alumnos serSn capaces de identificar cinco cuali- 
ficaciones de un mecSnico de autom6viles. 



2. Los alumnos reconocerSn cinco habilidades que un me- 
cSnico de autom6viles debe tener. 

3. Los alumnos reconocerSn cinco declaraciones como 
ciertas de ocho que se dan. 

4. Los alumnos reconocerSn seis cuali f icaciones o cua- 
lidades de un mecSnico. 

ACTIVIDADES PRINCI PALES que SE I NCLUYEN ; 

1. Un cuento, Lo que pasa allS abajo . 

2. Un cuento, Se necesita mSs qve un motor . 

ASIGNATURAS RELACI ONADAS : 

Lect^ra y Estudios Sociales. 
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ACTITUD Y PERCEPCION: 

1. Concepto principal que se tratarS: Los individuos 
pueden aprender a desempenarse adecuadamente en una 
variedad de ocupaciones y ambientes ocupacionales . 

2. Concepto secundario que se tratarS: Es importante 
relacionar los progresos de un individuo a una am- 
plia variedad de trabajos. 



TRANSPORTATION 



OCCUPATION: AUTO MECHANIC 



RELATED OCCUPATIONS: 



Entry Level 



Professional Level 



Body Repairman Helper 
Lubrication Person 
Service Station Attendant 
Mechanics Helper 



Eody Repair Person 
Transmission Specialist 
Brake Specialist 
Diesel Mechanic 
Farm Equipment Mechanic 
Parts Manager 



OBJECTIVES: 

1. The students will be able to identify 5 qualifications 
of an automobile mechanic. 

2. The students will recognize 5 skills which an auto- 
mobile mechanic -vust have. 

3. The students wi'l, from 8 statements relating to 
mechanics, recognize that 5 are true. 

4. The students will recognize 6 qualifications for, or 
qualities of a mechanic. 

MAJOR ACTIVITIES INCLUDED: 

1. A story, What Goes on Under There * 

2. A story, It Takes More Than an Engine . 

COORDINATED SUBJECTS: 

Reading and Social Studies. 

ATTITUDE & AWARENESS: 

1. Major conceot to be treated: Individuals can learn 
to perform adequately in a variety of occupations 
and occupational environments. 

2. Subconcept to be treated: It is important to relate 
one's achievements to a wide variety of job settings. 
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MNItb Ut LAS LtLLlUNtS. 



Los alumnos serSn presentados a la ocupaci6n de Mec&nico de 
Autom6vi.les como representante de la agrupaci6n de carreras 
de Transportaci6n. El concepto de agrupaci6n usado aqui es 
el concepto que emplea la Oficina de Educaci6n de los Es^a- 
dos Unidos, titulado: " Agrupaciones Modificadas" <que agrupa 
las funciones ocupacionales de la fuerza obrera de la naci6n 
en quince amplia r Sreas generales. Para dar una amplia vi- 
si6n de la carrera a la clase, comience las lecciones con 
una experiencia del grupo. 



EXPERI ENCI A DEL GRUPO. 



Pida a los alumnos que preparen un Diario Mural rela- 
cior-ido a "Trabajo en Nuestra Comunidad . " Los alumnos 
pueden encontrar ejemplos de tarjetas de negocio, pan- 
fletos. anuncios de peri6dicos, etc. y recortar dibujos 
y otros materiales para el Diario Mural. 



Como clase de arte, los alumnos pueden hacer letreros 
grandes de compariias en colores para exhibir en la sa- 
la de clase. 

EL Diario Mural puede ser usado como un punto de refe- 
rencia en una discusi6n acerca de las diversas formas 
que los obreros y sus ocupaciones difieren y se aseme- 
j an . 
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career < WORK IN OUR COMMUNITY, 
education = 



BUSINESS CARDS: 



^ m fey ^ 



PAMPHLETS; 
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TRABAJO EN NUESTRA 
COMUNIDAD. 



NEWSPAPER ADS 




SIGNS WE SEE 
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PICTURES-. 



BEFORE THE LESSONS, 



The student will be introduced to the occupation of 
Auto Mechanic as representative of the career cluster 
of Transport ai ion. The cluster concept used here is 
the concept used by the U. S. Office of Education titled 
"Modified Clusters" which groups the occupational 
functions of the nation's labor force into fifteen broad 
areas. To obtain a broad focus on the cluster, begin 
the lessons with a group experience. 

LARGE GROUP EXPERIENCE. 

Have the students compose a bulletin board display 
relatirg to "Work in our Community." The students 
can find samples of business cards, pamphlets, newspaper 
ads, etc. From these material the students can cut out 
pictures, and other material for the bulletin board. 

As an art lesson, the students can make large company 
signs in color for display around the classroom. 

The bulletin board can then be used as a reference 
point in a discussion about ways that workers and 
their occupations differ and ways they are similar. 



career WORK IN OUR COMMUNITY, 
education = 



TRABAJO EN NUESTRA 
COM UN I DAD. 



BUSINESS CARDS: 

@g|i3ll 




w_ NEWSPAPER ADS: 



SIGNS WE SEE 
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PAMPHLETS: 
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DISCUSION DE LA CLASE. 



Preguntas: iCuSl de los negocios ilustrados tiene obreros 

que est6n produciendo un producto tangible? 

cCuSl de estos negocios tiene obreros que hacen 
funciones de servicio? 

cTraba j an los obreros dentro o f uera de un edi- 
f icio? cCuSntas horas? 

cTrabajan principalmen te solos o con otras per- 
sonas? 

Concepto: Varias ocupaciones tienen caracteristicas generales 

con relacidh a las tareas ejecutadas por obreros y 
el awbiente de su trabajo. Estas caracteristicas 
pueden ser usadas para clasificar las ocupaciones 
en categorias . 

cesi(5n individual. 

1. Dele a grupos de alumnos una lista de animales y pida 
a los ninos que clasifiquen los animales en cuatro o 
cinco categorias de su elecci6n. Compare los resul- 
tados entre los grupos de alumnos y tambiSn con la 
clasif icaci6n cientlfica de animales. (taxonomla) . 

2. Hagan un viaje de estudios a la biblioteca de la es- 
cuela para ver como la bibliotecaria usa un sistema 
de clasif icaci6n para organizar la bilbioteca. cQu£ 
pasarla si no existiera un sistema de clasif icaci6n? 

Concepto: Una variedad de criterios pueden usarse para esta- 

blecer varias clasif icaciones . La clasif icacion 
ayuda a los alumnos a organizar sus pensamientos . 
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Auto Mechanic Level C 



CLASS DISCUSSIC 



Questions: ich f the illustrated businesses have 
workers producing a tangible product? 

Which one of the businesses have workers 
functioning in a service role? 

Do the workers work inside or outside? And 
what hours? 

Do the workers v.^rk mostly alone or with 
other people? 

Concept: Several occupations have general characteristics 

in regard to the tasks performed by the workers 
and the work settings. These characteristics 
can be used to classify occupations in categories. 



INDIVIDUAL ASSIGNMENT. 

1. Give groups of students a list of animals, and ask 
the students to classify the animals into four or 
five categories of their choice. Compare the results 
between the groups of students and also with the 
scientific classification of animals (animal taxonomy). 

2. Make a field trip to the school library to see how 
the librarian uses a classification system to or- 
ganize the library. What would happen if no classi- 
fication system existed? 

Concept: A variety of criteria can be uzed to establish 

classifications . C 1 a s s i f i cati , n helps students 
to organize their thinking . 
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LA LECCION - UN CUENTO, LO QUE PASA ALLA ABAJO* 

I. EXPOSICION DE LAS PALABRAS DEL VOCABULARIO. 

Las siguiente' ^alabras son palabras de exposicifln 
que pueden ur . •■ ^ara aumentar el aspecto vocacio- 
nal de la lec- 



her ramient as de 
energl a 



herramientu manualcs 
alambre 

cable 



cubierta 



bater f a 



d I n \t am. 



a t i nam i ont o 



- son herramientas opera- 
das a lectr icidad , bate- 
rl a o gasol ina . 

- herramientas a ma no. 

- metal en forma de hi lo 
y por lo genera 1 muy 
flexible. 

- ma ri o j o d o a 1 a rnb r o a t o r c i - 
don juntos y genera 1 rnonto 
prote j ido5> por una cub i or 
ta exterior . 

- la envoi tura exterior de 
un cable que Me una para 
protoqer J on a 1 ambron . 

- una fuont.li do onerqfa pa- 
ra lan her rami ont - 1 f ; , 1 u- 
eo?i , ote . 

- un d I bu Jo qui' exp I i cm I a 
ro 1 ac i rtn de 1 an pa r t en 
eon e 1 t.odo . 

- haoer ajunten ruldadona- 
rnent o que non riooonar ion 
[jar a ponor un mot or «*n p< 
foot an oond I o 1 om*n « 



i n:;t!ujcc i onkh k.spkc i au::i . 

Prepare una d I noun Irtn eon ion alumnon n«np"et o n 1<j j 
I. iqrono que puedon nor lan horraml ont an por In tan- 
to dobon unarm? oxc: 1 un I varnont .n para ol proprtnltn qm« 
.Mi! IntenoJonn y Ian I nn t; r uee i onon dobon nor dadan 
por una pornona oua I 111 cada # L'/itn un em-no'lal .into?* 
dt* oprrar oualqulor t I f j< j do. Iht rami ont a . 

I :* 
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THE LESSON - A STORY, WHAT GOES ON UNDER THERE 

I. DISPLAY THE VOCABULARY WORDS. 

The following words are display words which may be 
used to augment the vocational aspect of the lesson 



powor u.olr; -tools operated by electricity, 

battery or gasoline. 

hand tools -tools operated by hand. 

w iro -metal in the form of a thread 

and usually very flexible. 

cab If -a bundle of wires twisted to- 

gether and usually protected 
by an outside covering. 

casing -the outrride covering on a 

cable which is used to protect 
the wires. 

h.tt.tory " a nource of power for tooln, 

1 IghtB , etc . 

diagram -a drawing that explains the 

relationship of the partn to 
the whole. 

t mM . -up -to make careful ndjuBtmcntn 

which are necennary to bring an 
engine? into f irnt-clanfl running 
cond i t:ion . 

SI'KCIAL INSTNUCTIONfi : 

D« Mure to dlficunn with the children that tooln may 
bo ftanfjurouH and therefore nhould be uiiod only for 
the purport intended, and that proper inntruction by 
a qualified purrson in ennentlal before operating any 
t ype of too 1 . 
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PREGUNTAS DE ESTIMULACION. 



La maestra puede usar las siguientes preguntas como una 
introducci6n a la lecci6n con el prop6sito de estimular 
el interns de los alumnos. La maestra debe ayudar a los 
alumnos a responder las preguntas en oraciones completas. 

1. iQui6n arregla un auto, cami6n, o bus cuando se 
averla? 

Mi papS arregla nuestro auto o alguien de la fa- 
milia cuando se averla. Un mecSnico harS el 
trabajo si se trata de algo muy complicado. 

2. dQu6 arreglan generalmente los mecSnicos? 

Los mecSnicos arreglan todo tipo de m&quinas. 
Sin embargo, el mecSnico muy a menudo estS es- 
pecializado en un s6lo tipo de arreglo. 

3. iCuSles son algunos de los tipos de equipos que 
los mecSnicos arreglan? 

Camiones, autos y equipo agrlcola. 

4. lQu6 tipo de herramientas usan los mecSnicos? 

Herramientas manuales y el6ctricas son usadas 
por los mecSnicos. 

5. iSerfa posible que un mecSnico de autos 
hubiera estado interesado en trabajar en el 
auto de su papS cuando era pequeno? 

Los alumnos responden de sus propias experien- 
cias . 

6 . iPueden las muchachas ser mecSnicas? 

Discuta con los alumnos las tareas desempefiadas 
por un mecSnico y el ambiente de trabajo y deje 
que los alumnos juzguen si esas condiciones son 
aceptables para una muchacha. 

III. EJERCICIO. 

Haqa que los alumnos lean el cuento, Lo que 
pasa all3 aba jo . 

La famllla Mart/noz oata viajando^hacia ol norte, se do- 
ll onon on la gaaolinora dol Sr. Sanchez. Durante la para- 
de, ol sr. Sanchez rovlaa ol auto y oncuontra cables a- 
vorladou. lx>a nlnoa lo obaorvan reparar el cable. Al mlamo 
tlompo, lo oxplica a Ion ninos algunaa de laa coaas que un 
moc/mico doborla aor cap&z do hacer. 
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MOTIVATING QUESTIONS. 

The teacher may use the following questions as an 
introduction to the lesson for the purpose of 
stimulating the students' interests. The teacher 
should help the students to answer the questions in 
complete sentences . 

1. Who fixes a car, truck , or bus when it breaks 
down? 

My father or someone in the family will mostly 
do the repair work on our car. A mechanic will 
do the work if it involves something very com- 
plicated . 

2. What do mechanics usually fix? 

All different kinds of machines are fixed by 
mechanics, however, each mechanic usually 
specializes in on) type of car repair. 

3. What are some £>f the kinds of equipment that 
mechanics fix? 

Trucks r buses, cars, and farm equipment. 

4. What kinds of tools do mechanics use? 

Hand and power tools are used by mechanics. 

5. Would it be likely that an automobile mechanic 
would have been interested in working on his/her 
father's car when he/she was growing up? 

Student responds from their own experience. 

6. Can women be mechanics? 

Discuss with the children the tasks performed 
by a mechanic and the environments for work, 
in order to let the children judge if these are 
acceptable to a woman. 

ACTIVITY. 

Have the students read the story, What Goes on Under 
There. 

The Marti'ncz family i* traveling north and -on the way^they stop 
-,f Mr Sanchez* gas ^tution. During vhe stop, Mr. Sanchez 
checks the car and finds a damaged cables. The children watch him 
repair the cables. At the same time, he explains to the children 
some of the things a mechanic should be able to do. 
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IV. PREGUNTAS PARA DESPUES DEL CUENTO. 



La maestra debe ayudar a los alumnos a contestar las 
preguntas en oraciones completas . 

1. cPor qu6 es importante que la familia Martinez 
cuide su auto? 

(Esta pregunta ayudarS al alumno a sacar sus 
propias conclusiones . ) La familia depende de 
su auto para su mantenimiento. 

2 ^Te gustaria a ti que el Sr. SSnchez arregla- 
ra tu auto? 

Si» El Sr. SSnchez es honesto, paciente y ha- 
ce un buen trabajo. Por estas razones a la gen- 
■;e les gustaria que Si les arreglara el auto. 

3. cCrees tti que una muchacha puede ser mecSnica? 

Si, porque (discusi6n) 

No, porque (discusi6n) 

4. <;Qui6n puede darme la respuesta a esta adivi- 

' anza? (esta pregunta ensefia al nino a razonar 
jon analogia.) cEn qug se parece un motor a una 
guitarra? 

Un motor se parece a una guitarra en que \c& dos 
necesitan ser afinados para que funcione- bim. 

5. cCuSles son algunas cosas que un mecSnico uebe- 
ria estudiar para prepararse para su trabajo? 

Un mecSnico debe estudiar reparaci6n de 
motores. Para ser un buen mecSnico, tambien 

deberia entender por qug el motor funciona como 
funciona, por lo tanto deberia estudiar Fisica 
y Matem&ticas . 



V. PRUEBA ESCRITA DE COMPRENSI^N - EJERCICIO I 

Este cuento tiene dos pruebas escritas de comprensi6n 
(CRT); una para el Objetivo 1 y otra para el Objetivo 
2. Las pruebas pueden ser usadas como pre/post prue- 
bas o como post pruebas solamente. 

Las pruebas estSn en un formato bilingue. El alumno 
puede elegir la versi6n en espanol o en ingl6s. Las 
pruebas y los conceptos son exactamente iguales en 
los dos idiomas . 

Si los alumnos tienen dificultad en leer las instruc- | 
ciones o las pruebas, entonces deben ser leldas en 
voz aita. | ry 

14 
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IV* QUESTIONS TO FOLLOW THE STORY. 

Help the students to answer the questions in complete 
sentences . 

1. Why is it important that the Martinez family 
take good care of their car? 

(This question will help the child to practice 
inference.) The family depends on their car 
for their livelihood . 

2. Would you like to have Mr. Sanchez work on your car? 

Yes. Mr. Sanchez is honest, he is patient, and he 
does good work. For these reasons, most people would 
probably like to have him work on their cars. 

3. Do you think that a woman could be a mechanic? 
Yes, because (Discuss) 

No, because (Discuss) 

4. Who can tell me the answer to this riddle? (This 
question teaches the child to reason by analogy.) 
Why is an engine like a guitar? 

An engine is like a guitar because they both need 
to be tuned in order to function properly. 

5. What are some things an automobile mechanic should 
study to prepare himself/herself for his/her work? 

A mechanic must study engine repair. To be a < y ood 
mechanic he should understand why the engine operates 
the way it does, however, he should also study such 
subjects as Physical Science and Mathematics. 

V. CRITERION REFERENCE TESTING - ACTIVITY I 

This story has two Criterion Reference Tests (CRTs) ; 
one for Objective 1 and another for Objective 2. The 
test may be used as a pre/post test OR as a post test only 

The tests are in a bilingual format. The student may 
choose either the Spanish or the English version. The 
tests and the concepts are exactly the same in both 
languages . 

Where the students have difficulty in reading the in- 
structions or test items; the test may be read aloud. 

15 



CLAVE-PRUEBA #1 CLAVE-PRUEBA #2 



1. C 5. F f 

2. C 6. F 
F 7. C 
C 8. C 



C 5. F 

2. C 6. C 

3. C 7. 

4. C 8. 



ACTI VIDADES EXPLORATORI AS . 

ACTIVIDADES DEL GRUPO SUGERIDAS. 

1 Corte dibujos de herramientas de revistas, peri6- 
dicos o catalogos. Ponga el tltulo de las ocupacio- 
nes en tarjetas (3X5). Los alumnos pueden nugar 

a colocar los recortes con la ocupaciOn apropiaaa. 

2 Arregle un mes6n de trabajo donde se puedan colo- 
car las partes de un motor. Trate de obtener al- 
gunas piezas deshechadas como ser: un carburador, 
estanque de bencina, motor de arranque, etc. de 

un garaje u otras fuentes. Proporcione herramien- 
tas e invite a los alumnos a desarmar el equipo. 
Discuta el uso de las herramientas y precaucio- 
nes de seguridad antes de usarlas. 

3 Invite a la persona que repara los buses de su 
distrito a que traiga un bus a la escuela y de- 
muestre como se afina un motor grande. Los alum- 
nos pueden ayudar a pasar las herramientas. 

4. Pase la pelfcula, I Can Be a Mechanic , When I 
Grow Up Series, ACI films, inc. 



ACTI VI DAD INDIVIDUAL SUGERIDA. 

1 Escriban un cuento creative, El dfa que todos 
los mo tores delaron de funcionar . Invite a 
los alumnos a pensar del equipo mecanizado, de- 
pendiente y existente antes de empezar a escri- 
blr. 

I lustre el cuento con dibujos mostrando como se 
sinti6 la gente ese dla. 
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KEY-TEST #1 

1 - T 5 - F 

2 - T 6 - F 

3 - F 7 - T 

4 - T 8 - T 



KEY-TEST #2 

1 - T 5 - F 

2 - T 6 - T 

3 . t 7 - T 

4 - T 8 - T 



EXPLORATORY ACTIVITIES, 

SUGGESTED GROUP ACTIVITES. 

1. Cut pictures of tools from magazines, newspapers, 
and catalogs. Put appropriate occupational titles 

on cards (3x5). Students can play a game, matching 
the pictures with the appropriate occupation. 

2. Try to obtain some discarded parts such a carburetor, 
fuel pump, starter, etc. from a garage or other 
source. Provide tools and encourage students to 
take the equipment apart. Discuss use of tools 

and safety precautions. 

3. Invite the school bus maintenance person to bring a 
bus to the school and show the class how a large 
engine is tuned up. Students can handle the 
tools to assist. 

4. See film, I Can Be A Mechanic , When I Grow Up 
series, ACI film, Inc. 

SUGGESTED INDIVIDUAL ACTIVITY. 

1. Write a creative story, The Day All the M achines 
Stopped Running. Encourage thinking through the 
existing dependency on mechanized equipment before 
starting the story. 

Illustrate the story with a picture showing how 
everyone felt that day . 
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LA LECCION - UN CUENTO, SE NECESITA MAS QUE UN MOTOR , 

I. EXPOSICION DE LAS PALABRAS DEL VOCABULARIO. 

Las siguientes palabras son palabras de exposici6n 
que pueden usarse para aumentar el aspecto vocacio- 
nal de la lecci6n: 



tractor 



cultivadora 
motor diesel 



transmisi6n 



vehlculo motorizado 
que se usa para tirar 
algo pesado como un ara- 
do 6 una cosechadora. 

aparato usado para abrir 
la superficie de la tierra. 

un tipo de motor en el cual 
el aire es comprimido a una 
temperatura muy alta y que 
enciende el combustible. 

es el engranaje mediante 
el cual el poder del mo- 
tor se transfiere al eje 
trasero. A vecas llamada 
ca ja de cambios . 



especial is arse 



concentrar los propios es- 
fuerzos en una actividad 
o campo especial. 



desarmar 



es deshacer en forma 
temporal . 
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THE LESSON - A STORY, IT TAKES MORE THAN AN ENGINE. 

I. DISPLAY THE VOCABULARY WORDS 

The following words are display words which may be 
used to augment the vocational aspect of the lesson: 



tractor -an automotive vehicle used for 

hauling something as a plow 
or reaper. 

cultivator -an implement used to break up 

the surface of the ground. 

diesel engine -a type of engine in which air 

is compressed to a temperature 
sufficiently high to ignite fuel, 

transmission -the gear by which the power of 

the engine of an automobile is 
transferred to the rear axle. 
Sometimes called the drive box. 

specialize -to concentrate one's efforts 

on a special activity or field. 

dismantle -to take apart - usually tempo- 

rarily . 
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PREGUNTAS DE ESTIMULACION. 



La maestri puede usar las siguientes preguntas como una 
introducci6n a la lecci6n con el prop6sito de estimular 
el interns de los alumnos. La maestra debe ayudar a los 
alumnos a responder las preguntas en oraciones completas. 

1. c Trabajan los mec&nicos solamente en autos? 

No. Los mecSnicos trabajan en muchas clases de ma- 
quinas como ser buses o equipo agrlcola ademSs de 
autos . 

2. dConocen los mecSnicos todas las partes de un auto, 
cami6n o un bus? 

(Esta pregunta debe ayudar a los alumnos a hacer, 
decisiones . ) 

Debido a que los motores en estas mSquinas funcio- 
nan en forma diferente, un mecSnico hace un traba- 
jo mejor si se especializa en un s6lo tipo de motor. 

3. dCuSles son algunas cualidades de personalidad que 
debe tener un mecSnico? 

Un mecSnico deberla ser paciente, y deberla gustar- 
le trabajar con sus manos y herramientas . TambiSn 
deberla ser honesto. 



EJERCICIO 

Haga que los alumnos lean el cuento, Se necesita m3s 
que un motor . 

Ricardo y su papa estan mirando el equipo agricola que esta en el campo. 
Ricardo se esta preguntando si un mecanico como el sr. Sanchez 
podria reparar este tipo de equipo. Su padre le expllca algu- 
nas diferencias entre el trabajo de un mecanico de autos 
y el trabajo de un mecanico de equipo agricola. 
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MOTIVATING QUESTIONS. 

The teacher may use the following questions as an 
introduction to the lesson for the purpose of 
stimulating the students interests. The teacher 
should help the students to answer the questions in 
complete sentences . 

1. Do mechanics work only on automobiles? 

No. Mechanics work on many kinds of machines 
such as farm equipment and buses, as well as 
automobiles . 

2. Do mechanics know everything about all parts of 
an automobile, a truck, or a bus? 

(This question should help the student to practice 
inference. ) 

Because the engines in these kinds of machines 
work very differently, a mechanic can do a 
better job if he specializes in one kind of 
engine only. 

3. What are some personal qualities a mechanic 
should have? 

A mechanic should be patient and he should like 
to work with his hands and with tools. He should 
also be honest. 



. ACTIVITY. 

Have the students read the story, It Takes More Than 
an Engine. 

Richard and his father are watching farm equipment operating 
in the field. Richard is wondering if a mechanic like Mr. 
Sanchez could repair this type of equipment. His father ex- 
plains to him somn of the differences between the jobs of 
an automobile mechanic and of a farm equipment mechanic. 



/ 

PREGUNTAS PARA DESPUES DEL CUENTO. 



La maestra debe ayudar a 10s alumnos a contestar las 
preguntas en oraciones completas . 

1. cPuede un mecSnico de autos arreglar cualquier 
pieza de una maquinaria agrlcola? 

Un mecSnico de autos posiblemente no podrl- 

a reparar una maquinaria agrlcola a no ser que es- 

tg entrenado en trabajos con equipo especializado. 

2. cQu£ mSs ... saber un inecSnico de maquinarias agrl- 
colas apa^ de conocer el motor? 

El mecanico de maquinarias agrlcolas debe saber 
desarmar el equipo tambiSn como reemplazar o 
repara? partes defectuosas. 

3. cEs fScil para un mecSnico aprender a trabajar con 
toda clase de vehlculos y equipo? 

No, es muy diflcil. Por esta raz6n los mecSnicos 
genera lmente se especializan en un s6lo tipo de 
equipo . 

4. Si tfi no conoces un buen mecSnico de confianza, 
cd6nde puedes llevar el auto a reparar? 

Si no conozco un buen meccinico, la mejor cosa que 
puedo hacer es llevar el auto al representante de 
la compania que lo fabric6. Tambi6n podrla lle- 
varlo a un garaje grande con un equipo de meccini- 
cos especial izados . 



/ 

PRUEBA ESCRITA DE COMPRENSION - EJERCICIO II 

Este cuento tiene dos pruebas escritas de comprensi6n 
(CRT) ; una para el Objetivo 3 y otra para el Ob jeti»- 
vo 4. Las pruebas pueden ser usadas como pre/post 
pruebas o como post pruebas solamente. 

Las pruebas estSn en un formato bilingUe. Los alum- 
nos pueden elegir la versi6n en espanol o en ingl6s. 
Las pruebas y los conceptos son exactamente iguales 
en los dos idiomas . 

Si los alumnos tienen dificultad en leer las instruccio- 
nes 0 las pruebas, entonces deben ser leldas en voz al- 
ta . 

25 



Auto Mechanic - Level C 



QUESTION TO FOLLOW THE STORY. 

Help the students to answer th** ques' ; s in 
complete sentences . 

1. Could an auto mechanic work on any piece 
of farm machinery? 

An auto mechanic probably could not do 
mechanical work on farm equipment unless 
he/she had some training in working with 
specialized equipment. 

2. What else must farm machinery mechanics 
know besides how to work with engines? 

The farm machinery mechanics must know 
how to dismantle equipment as well £,s how 
to replace or repair defective parts. 

3. Is it easy for a mechanic tc learn how to 
work with all kinds of vehicles and equipment? 

No. For this reason, mechanics usually speciali 
in one type of equipment. 

4. If you do not know a mechanic you can trust, 
where could you take your car to be fixed? 

If I don't know a good mechanic I can trust, 
the best thing to do would probably be to take 
the car to a representative of the company 
that made it. I could also take it to a large 
garage with a team of specialized experts. 

CRITERION REFERENCE TESTING « ACTIVITY II 

This story has two Criterion Reference Tests (CRTs) ; 
one for Objective 3 and another for Objective 4. 
The tests may be used as a pre/post test OR as 
a post test only. 

The tests are in a bilingual format. The student 
may choose either the Spanish or the English version 
The tests and the concepts are exactly the same in 
both languages. 

Where the students have difficulty in reading the 
instructions or test items, the test may be read 
aloud. 
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CLAVE-PRUEBA #1 

1. - F 5. - F 

2. - C 6. - C 

3. - C 7. - C 

4 . - F 8. - C 



CLAVE -PRUEBA #2 

1. - b 4. - b 

2. - c 5. - b 

3. - a 6. - b 



ACTI VIDADES EXPLORATORI AS . 



ACTIVIDADES DEL GRUPO SUGERIDAS. 

1. Visite una Es< uela de Educaci6n Vocacional o un garaje. 
Pida al gula que provea una demostracifin del equipo y 
maquinarias . El grupo debe hacer un recuento de la vi- 
sita a base de informes escritos y fotograflas. 



2. Haga o compre un mapa grande de la comunidad para 

ponerlo en la muralla. Invite a un planificador del 
condado a dar una conferencia sobre los problemas del 
trSfico y de los caminos al delinear un mapa. Pregunte 
al planificador acerca de su trabajo, entrenamientos 
requeridos y los buenos y malos aspectos de su trabajo. 
Despu6s de la visita vayan a dos intersecciones grandes 
de la ciudad y cuenten los vehlculos y los peatones. 
Calculen cual intersecci6n tiene el mayor movimiento 
por cada hora r tanto de vehlculos como de peatones. 
Discutan en la cla<re los efectos del autom6vil en la 
vida di .ria. 



ACT I VI DAD INDIVIDUAL SUGERIDA. 



1. Entrevisten a una persona que gana la vida conducien- 
do un auto, cami6n, tractor, etc. Escriban una com- 
posici6n acerca de esa persona y la raz6n por la cual 
llegC a ser un conductor. 

Preguntas para la entrevista: 

£Por qu6 empez6 usted a hacer este tipo de trabajo? 
lQu6 clase de entrenamiento tiene usted? 
dCuSles son los mejores aspectos de su trabajo? 
dCuSles son los peores aspectos de su trabajo? 
iMe recomier- 3 usted este tipo de trabajo? 
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KEY-TEST #1 



KEY-TEST #2 




EXPLORATORY ACTIVITIES. 

SUGGESTED GROUP ACTIVITIES. 

1 Visit a local high school Vocational Education 
and/or auto mechanics facility. Encourage the 
student guide to demonstrate the equipment and 
machinery. Make a class record of the visit 
using photographs and written reports. 

2. Make or buy a wall map of the community. Invite 
a city or county planner to talk about traffic 
and road problems and mark on the map. Ask the 
planner about the job of planning, training re- 
quired for it, and good or bad aspects of the job. 

Following the visit, go to two large intersections 
of the city or town and count the number of cars 
and pedestrians crossing. Determine which inter- 
section has the greatest number per hour, both 
automobiles and pedestrians. Discuss in class 
the effects of the automobile on our daily lives. 

SUGGESTED INDIVIDUAL ACTIVITIES. 

1 Interview a person who makes a living from driving 
a car, truck, tractor, etc. Write a report about 
this person and why he/she became a driver. 

Suggested Interview Questions: 

Why did you start doing this work? 
What training did you have? 
What are the best aspects of the nob? 
What are the worst aspects of the "job? 
Would you recommend the job for me? 
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Auto Mechanic. Teachpr's Spanish Vocabulary Supplement 





VOCABULARY 


SYNONYM 


Almac£n 


casa o edificio donde te 
guardan cosas. 


tienda, puesto , barrac6n r 
caseta 


Arreglar 


componer o enmendar el menos- 
cabo que ha padecido una co- 
sa. 


reparar , componer , a justar 


Comercio 


negociaci6n que se hace com- 
prando f vendiendo una cosa 
por otra» 


trSf ico , negociacifin , negocio 
especulaci6n , tienda, almacSn 
depfisito. 


Desarmar 


descomponer una cosa, separar 
las piezas de que se compone. 


desmontar , des componer , 
desarticular 


Diploma 


document© autorizado con sello. 
Tltulo que expide una corpora- 
ci6n, universidad para acredi- 
tar in grado acad&nico. 


nombramiento , tltulo, 
certif icado 


Escuela 
Vocacional 


es una escuela donde se apren- 
de un oficior una carrera o 
prof esi6n. 


escuela comercial, escuela 
normal, escuela industrial 


Gara je 


local donde se reparan los 
automGviles y otros vehlculos 
de motor. 


cochera , hangar 


Grtia 


mSquina compuesta de un brazo 
articulado sobre un eje verti- 
cal giratorio y con una o 
varias poleas que sirve para 
levantar pesos y llevarlos de 
un pun to a otro* 


titSn, pino 


Letrero 


palabra o conjunto de algunas 
de ellas para avisar o publi- 
car una cosa. 


r6tulo f inscripci6n f serial , 
marca f sello, aviso 


Quitar 


tomar una cosa separSndola 
y apartSndola de otras. 


lib ar, librar, sacar, 
separar 


Repuesto 


parte o pieza que se guar- 
dan para cur ndo sean necesa- 
rias . 


pieza 



29 

O 26 

ERIC 



Auto Mechanic (cont.) Teacher's Spanish Vocabulary Supplement 
VOCABULARY „ SYNONYM • _ 



Silenciador silencioso del autonv6vil. 



Alarma 



Antena 



Llanta 



Reparador 



Seguro 



Sitio 



Tarro 



aparato para llamar, compues 
to de una campana y un maci- 
to que la hiere movido por 
la electricidad o impulsa- 
do de otro modo. 



en los aparatos de telegra- 
fla, es un alambre conductor 
convenientemente dispues- 
to para emitir o recoger 
las ondas el6ctricas. 



cerco metSlico exterior de 
las ruedas de los coches 
y carros. 

una persona que arregla 
o mejora una cosa. 



es un contra to por el cual 
una persona se obliga a re- 
sarcir p6rdidas o danos que 
ocurran a otra. 



lugar senalado para la eje- 
cuci6n de una cosa. 



vasija cillndrica de vidrio 
u otro material. 



sin ruldo, araortiguador 



timbre , zumbador , llamador 



entena 



gomas, neumSticos, cSmara 



arreglador, mejorador, componedor, 
restaurador, remendador, renova- 
dor. 



aseguranza, salvoconducto 



espacio, lugar, paraje, 
puesto 

lata 
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STUDENT ACTIVITY I 



Mecanico Pe Autos. 
Auto Mechanic 



LEVEL C 
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EJERCICIO I 
/ 

ID QUE PASA ALLA ABA JO 
Un cuento 




Ricardo y Lupe Martinez estaban viajando en direcci6n 
hacia el norte con su familia para llegar a cosechar las 
fresas. Despu6s de haber conducido por tres % horas, la 
iamilia Martinez sinti6 la necesidad de tomar un peque- 
no descanso. Ricardo vio una sena que decla: w Estaci6n 
de Servicio SSnchez y Tienda en General. 2 millas . 
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ACTIVITY I. 



WHAT GOES ON UNDER THERE, 
A Story. 




Richard and Lupe Martinez were traveling north with their 
family in order to be in time for the strawberry harvest. 
After driving for three hours, the Martinez family felt 
they needed a short rest. Richard saw a sign which read, 
"Sanchez' Gas Station and General Store. 2 miles. 
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"Pararemos ahl", dijo el Sr. Martinez. "SerS bueno ver 
de nuevo a la familia SSnchez 11 . 

"El Sr. SSnchez tiene un jardincito al lado de la gaso- 
linera", replic6 la Sra. Martinez. "Podemos comer nues- 
tros emparedados en una de las mesas que tiene all! • 

"Y podemos comprar en el almac£n algo frlo para beber", 
dijo Ricardo. 

El Sr. SSnchez y la familia Martinez estaban felices de 
verse de nuevo. A Ricardo y Lupe siempre les gustaba vi- 
sitar la gasolinera de los SSnchez. El pap£ de los ni- 
nos dijo que el Sr. Sanchez es uno de los mejores meccini- 
cos en el estado, y siempre deja a los ninos mirar mien- 
tras 61 trabaja. 
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"We will stop there," said Mr. Martinez. "It will be 
good to see the Sanchez family again." 

"Mr. Sanchez has a little garden beside his station," 
replied Mrs. Martinez. "We can eat our sandwiches at 
one of the tables he has there." 

"And we can buy something cold to drink in his store 1 11 
said Richard. 

Mr. Sanchez and the Martinez family were happy to see 
each other. Richard and Lupe always enjoyed visiting 
Mr. Sanchez' station. Their father said that Mr. 
Sanchez is one of the very best automobile mechanics 
in the state, and he always lets the children watch 
him work. 




ERLC 
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DespuSs de llenar el tanque de gasolina en el auto, 
el Sr. SSnchez levant6 la tapa del motor e inspeccio- 
n6 cuidadosamente algunas de las piezas alrededor del 
motor . 

"dPor quS mira usted siempre debajo del bonete?" pregunto 
Ricardo. 

"Bueno, tu papS siempre cuida muy bien el auto, pero 
algunas veces en el camino, alguna cosita puede 
a perder y causar problemas . Es una buena idea revisar 
debajo del bonete cada vez que uno compra gasolina", re- 
plic6 el Sr. Sanchez. 




Auto Mechanic - Level C 




After filling the gas tank in the car, Mr. Sanchez 

lifted the hood and carefully inspected some of the 
parts around the engine. 

"Why do you always look under the hood?" asked Richard. 

"Well, your father takes good care of your car, but 
sometimes on the road, small things could go wrong 
which could cause you trouble. It is a good idea to 
check under the hood each time you buy gas, 11 replied 
Mr. Sanchez. 
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"cVes este cable? EstS muy gastado. La cubierta estS 
partida y se pueden ver los aiambres. Vamos a cambiar- 
lo ahora para que asf no les cause problemas en el ca- 
mino. El mantenimiento del equipo es muy importante*. 

"cPero, qu£ importancia tiene eso? 11 pregunt6 Lupe . El 
Sr. SSnchez exclam6: "la bateria suministra la electri- 
cidad para poner el auto en marcha. Es tambiSn la fuen- 
te de energla para el funcionamiento de las luces y o- 
tras partes elSctricas en el auto. Si el cable estS 
gastado, entonces la electricidad no puede llegar a las 
demSs partes del auto 11 . 

"Tti puedes ayudarme a cambiarlo", dijo el Sr. SSnchez 
a Lupe. "Por favor, pSsame la Have inglesa, Lupe. 
Voy a soltar la tuerca y entonces tG puedes sacarla. 
<*Te fijas en qu€ direcci6n estoy soltando la tuerca? 
AquI, ahora td puedes hacer lo demSs . Pondremos otro 
cable aqui. Es usado pero estS en muy buenas condi- 
ciones y as! ahorrarS tu papS un poco de dinero ya que 
no tiene que comprar un cable nuevo. Ahora, td Ricardo, 
toma la Have inglesa y ayddame a apretar la tuerca?" 
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"Do you see this cable? It is badly worn. The covering 
is cracked and the wires show through. We will replace 
it now so that it won't cause you trouble on the high- 
way. Maintenance of equipment is most important." 

"But what difference will it make?" asked Lupe. Mr. 
Sanchez explained: "The battery supplies the electri- 
city necessary to get your car started. It is also the 
source of energy for the operation of lights and other 
electrical parts in your car. If the cable is worn out, 
then the electricity can't reach these parts." 

"You can help me change it," said Mr. Sanchez. "Please 
hand me that wrench , Lupe. I will loosen this nut and 
then you can remove it. Do you see which way I am 
turning the nut to loosen it? There , now you can do 
the rest. We 1 11 put this other cable in here. It is 
a used cable , but it is in very good condition and it 
will save your father a little money if he doesn't 
have to buy a new cable. Now, Richard, you can use the 
wrench to help me tighten this nut." 
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"iEs siempre tan fScil hacer su trabajo, Sr. Sanchez?" 
pregunt6 Ricardo. 

El Sr. SSnchez se ri6. "No, no Ricardo. Muy 3 menudo 
no puedo encontrar cual es el problema* Debo escuchar 
el motor y trabajar con diferentes piezas para encontrar 
el problema. Algunas veces debo trabajar pacientemente , 
probando una cosa y otra hasta descubrir qu£ es lo que 
necesita ser reparado" . 

"IEs como un rorvpc -jab^zas 1 11 exclam6 Lupe. 

"Exacto" , dijo el ^r. Sanchez. "Y tambi£n es como to- 
car un instrumentc musical. dTe imaginas como sonarla 
la guitarra de tu papS si 61 nunca la afinara antes de 
tocarla? El n^tor de un auto debe mantenerse afinado 
tambi£n si se quiere que todas las piezas funcionen jun- 
tas perf ectamente' . 

"Usted es un buen mecSnico", el Sr. Martinez dijo al 
senor Sanchez. "Usted siempre hace un buen trabajo y 
cobra precios razonables". 

"Usted es un buen maestro, tambign", di jeron Lupe y 
Ricardo a la vez . 

El Sr. Martinez pag6 la cuenta y la familia continu6 
su viaje. 

"Los ver£ de nuevo en unos pocos meses", grit6 el Sr. 
SSnchez mientras se iban los Martinez. 
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"Is it always so easy to do your work, Mr. Sanchez?" 
asked Richard. 

Mr. Sanchez laughed. "Oh, no, Richard. Very often I 
can't see what the problem is. I must listen to the 
engine and I must work with different parts of it in 
order to find the problem. Sometimes I must work very 
patiently, trying one thing and then pother before 
I discover what needs to be repaired." 

"That's just like working a puzzle!" exclaimed Lupe. 

"Exactly!" said Mr. Sanchez. "And it's also like 
playing a musical instrument. Can you imagine what 
your father's guitar would sound like if he never 
tuned it before playing? A car's engine must also 
be kept in tune if all the parts are to work together 
in a first-class way." 

"You are a very good mechanic," Mr. Martinet said to 
Mr. Sanchez. "You always do good work and you charge 
fair prices." 

"You are a good teacher, too," said Lupe and Richard 
together . 

Mr. Martinez paid his bill, and the family continued 
their trip. 

"I'll see you again in a few months , " called Mr . 
Sanchez as they drove away. 
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STUDENT ACTIVITY II 



Mecanico De Autos. 
Auto Mechanic 



LEVEL C 
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EJERCICIO II 
t 

SE NECESITA MAS QUE UN MOTOR 
Un cuento 



ff ]Oye! I Mir a \ n - grit6 Ricardo, mirando a lo ancho de 
los campos. n £Crees que el Sr. SSnchez podrla reparar 
todo este equipo, asl como arregla autos?" 

Ricardo y su papS estaban parados al borde de un cainpo de 
fresas r^'-ntras varios tractores y una cultivadora eran 
llevado^. . garaje de reparaciones de la granja. 
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ACTIVITY II. 



IT TAKES MORE THAN AN ENGINE. 
A Story. 



"Hey! Wow!/" yelled Richard, looking out across the 
fields. "Do you suppose that Mr. Sanchez could repair 
all of that equipment, just as he does cars?" 

Richard and his father were standing at the edge of the 
strawberry field as several tractors and a cultivator 
were driven over to the farm repair shop. 
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"Bueno, Ricardo contest6 el Sr. Martinez, "creo que 
serla capaz de hacer bastante, pero algunos de estos 
equipos son muy especializados . Los que trabajan en 
estas mSquinas deben saber mucho acerca de c6mo des- 
mantelar equipos ,y reemplazar o reparar las piezas de- 
fectuosas'*. 

" iEl Sr. SSnchez podrla hacer eso! Puede hacer cualquier 
cosa M , dijo Ricardo con orgullo. 

"No me cabe duda que podrla, si se preparase para ello f 
Ricardo. Pero lo que sucede es que en la mayor parte de 
las reparaciones de maquinarias, hay tan to que ajgrender 
que una sola persona no es capaz de hacerlo todo , ex- 
plic6 el sr. Martinez. "Mira esos camiones grandes que 
van a llevar las fresas al mercado que recogimos hoy. 
Tienen un motor diferente al de nuestro auto. Se llama, 
motor diesel. Son diferentes de los motores a gasolina, 
por lo cual el mecSnico que trabaja en ellos debe compre 
der las diferencias y c6mo funcionan 11 . 

"lQu& tipo de motores hay en el equipo agrlcola?" pre- 
gunt6 Ricardo. 

"Ambos tipos", explic6 su papS. "Por eso es mejor que 
una persona sea un mecSnico especializado 1 ^ 

"iQuieres decir que decidan si prefieren trabajar en 
autos o en camiones o equipos agrlcolas?" pregunt6 
Ricardo. 

"Bueno, tambiSn es , Ricardo u 0 contest6 el Sr. Martinez. 
"Pero suponiendo que una persona decida trabajar en au- 
tos, es preferible concentrarse en una parte del auto, 
para que asl esa persona llegue a ser un experto en esa 
pieza . 

"iQuieres decir que trabajar en el motor s6lo o algo 
asl?" pregunt6 Ricardo. 
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"Well, Richard/' answered Mr. Martfnez, "I suppose 
he would be able to do quite a bit, but some of this 
equipment is pretty specialized. The people who work 
on these machines must not only understand about how 
the engines work, but must also know a lot about dis- 
mantling equipment and replacing or repairing defective 
parts . " 

"Mr. Sanchez could do that! He can do any thing !" said 
Richard proudly. 

"I'm sure he could if he worked at it, Richard. But 
the thing is that for most machinery repairs there is 
just too much to learn for one person to be able to do 
everything," explained Mr. Martinez. "Look at those 
big trucks that are going to carry to the market the 
strawberries that we picked today. They have a different 
type of an engine than our car. They're called diesel 
engines. They differ from gasoline engines, so a 
mechanic who works on them must understand the difference 
and how they function." 

"What kinds of engines are there on farm equipment?" 
asked Richard. 

"Both kinds," explained his father. "That's why it's 
better for a man or woman to be a specialized mechanic." 

"Do you mean to decide whether they want to work on 
cars, or trucks, or farm equipment?" asked Richard. 

"Well, that too, Richard," answered Mr. Martinez, "but 
supposing a person decides to work only on automobiles. 
It's a good idea to concentrate on one part of the car 
so that he or she becomes an expert in that one area." 

"Like just work on the engine, or something?" asked 
Richard. 



,f Eso mismo, Ricardo" , dijo el Sr. Martinez. "La vida 
de la gente depende de cuSn seguro sea un auto, 
as! que es mejor que un especialista en frenos trabaje 
en los frenos, y que especial istas en transn.isiones 
trabajen en transmisiones , y asf por el esti.o . 
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"That's right, Richard," said Mr. Martinez. "People's 
lives depend on how safe a car is, so it's a good idea 
to have brake specialists work on the brakes, and 
transmission specialists work on the transmission, and 
so on . " 



"De ese modo, uno puede estar seguro de que el trabajo quede 
bien hecho, iverdad?" pregunt6 Ricardo* M Pero papS, 
entonces tendrlas que ir a distintos sitios para que 
revisaran cada cosa H . 

"A veces Ricardo", explic6 su papS/'pero no siempre* Uno 
puede llevar el auto al garaje que representa al fabri- 
cante del misirio, o afin llevarlo a cualquier garaje grande 
de reparaciones . Gen-eralmente , en sitios asf hay equipos 
de especa alistas, de tal mpdo que siempre habrS alguien 
que podr' realizar el trabajo que uno quiera que hagan . 
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"That way, you can be pretty sure that ^the job's done 
well, right?" asked Richard. "But papa, then you'd 
have to go to a different place to have each thing 
checked. " 

"Sometimes, Richard," answered his father, "but not 
always. You can take a car to a garage that repre- 
fsents an automobile manufacturer, or even to any big 
repair shop. Usually, in places like that, there are 
teams of specialists, so that no matter what ^ you want 
done, there will be somebody who can do the job." 
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"QuizSs sea as!" , respondi6 Ricardo. "iPero el sr. San- 
chez puede arreglar cualquier cosa en un auto I lEs un 
hombre muy listo!" 

M Sf" , asinti6 el seizor Martinez. "El senor SSnchez es 
sin duda un hombre muy listo • 
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"Maybe so, " answered Richard, "but Mr. Sanchez can 
fix anything on a car. He's a very smart man." 

"Yes," agreed Mr. Martinez. "Mr. Sarichez is certainly 
a very smart man." 



CRITERION REFERENCE TESTS 



Mecanico De Autos. 
Auto Mechanic 
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CRITERION REFERENCE TEST 

Mark a "T" if the sentence is true. 
Mark an "F" if the sentence is faise. 



AUTO MECHANIC £ 
Activity I 
Test 1 



1. 



2. 



mechanic must know how to use many tools. 



A mechanic 



ic must know something about electrical systems. 



in 
in 



3. 



4. 



A mechanic works only on cars. 

A mechanic must be patient, in his work. 



5i A woman cannot be an auto mechanic. 

6< a high school degree is absolutely necessary to become a mechanic. 



7. 



Some mechanics work on airplanes, 



8. 



mechanic should know how to read instructions. 



PRUEBA ESCRITA DE COMPRENSION 



Marque una M C" si la oraci6n es cierta. 
Marque una "P" si la oraci6n es falsa. 



MECANICO DE AUTOS 

Ejercicio I 
Prueba 1 



Un mecSnico debe saber usar nuchas herramientas. 



2. Un mecanico debe saber algo del sistema elSctrico. 



Un mecSnico trabaja s61o en autos. 



4. i meceinico debe ser paciente en su trabajo. 



Una muchacha no puede ser una mecanica de autos. 



6. Un diploma de la escuela secundaria es absolutamente necesario para 

un mecanico. 



7. Algunos mecSnicos trabajan en aviones, 



8. Un mecanico debe saber leer instrucciones. 



J 
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3. 



5. 



6. 



CRITERION REFERENCE TEST 

Mark a "T" if the sentence is true. 
Mark an "F" if the sentence is false. 



1. a mechanic must know basic mathematics. 

2 A mechanic must know how to keep records. 



A mechanic must understand automobile maintenance. 



AUTO MECHANIC 
Activity I 
Test 2 



4. A mechanic must enjoy working with his hands. 

A mechanic must know when certain crops should be picked. 



7. 



mechanic must know how to use both hand tools and power tools, 
mechanic must understand how to help people as well as machinery. 



8. 



A me 



chanic must understand the meaning of certain engine sounds. 




PRUELm escriva de comprension 

Marque una "C" si la oraci6n es cierta. 
Marque una "F" si la oraci6n es falsa. 



MECANICO DE AUTOS 

Ejercicio I 
Prueba 2 



1. 



6. 



Un mecanico debe saber matema'tica bSsica. 



2. Un mednico debe saber mantener archivos. 



Un 



mecSnico debe. entender el concepto de mantenimiento del auto. 



4. A un mecSnico debe gustarle trabajar con las manos. 



Un 



Un 



mecSnico debe saber cuando se debe cosechar. 

mecSnico debe saber usar herramientas de mano y elSctricas. 



7. Un mecanico debe entrnder como ayudar tanto a la gente como a las 
mSquinas. 



8. Un 



mecSnico deb entender el significado de ciertos sonidos de un motor. 
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4ar\ . if tie. '.-crnence is true, 
.MiiJik. " i 'i' 1 ii the sentence is false. 

An auto mechanic can repair all kinds of motors. 
Many mechanics, are specialized in a particular job. 
A farm equipment mechanic must know a lot about engines. 
Large cargo trucks have exactly the same engine as cars. 
A good mechanic always knows how to repair diesel engines. 
Farm equipment uses both diesel and gasoline engines. 
A large repair shop usually employs a number of specialists. 
A mechanic can specialize in work on car brakes. 



AUTO MECHANIC 

Activity II 
Test 1 



J 



/ 

PRUEBA ESCRITA DE COMPRENSION 



ME1ANICO DE AUTCS 



Ejercicio II 

Marque una "C" si la oraci6n es cierta. 

Prueba 1 

Marque una "F ,; si la oraci6n es falsa, 



Un mecanico de aut:« puede reparar todo tipo de autos. 

Muchos mecanicos se especializan en un trabajo en particular. 

Un mecanico de equip agricola debe saber mucho de motcres. 

Camiones grandes de carga tienen exactamente el Uno motor que los autos. 

Un buen mecanico siempre sale reparar motores Diesel. 

El equipo agricola usa los dos stores, de Diesel y de gasolina. 

Un taller grande genera lmente emplea un ntkero determinado de especialistas. 

Un mecanico puede especializarse en el trabajo de frenos de autos. 




CRITERION REFERENCE TEST 



Mark an "X" at the correct answer. 



AUTO MECHANIC 



Activity II 
Test 2 



1. A farm machinery mechanic 
usually repairs: 

clocks and watches. 



a. 



h. cultivators and 
tractors. 

c. automobiles. 



2. Most mechanics: 



a. know everything. 

b. know nothing about 
machines. 

c. know a lot about 

a particular job. 



i, When a person needs 
work done on the car 
brakes he should go to: 

a. an auto supply 

store. 

b. a brake specialist. 

c. a car mar'j. c acturer. 



5. A mechanic may special- 



ize in: 



a. bolts and nuts. 

b. transmission work. 

c. car seat covering. 
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3. Farm equipment has: 

a, both gasoline and 
diesel engines. 

b, only diesel en- 
gines. 

c, only gasoline en- 
gines. 



6. A truck mechanic should: 



a, like machines. 

b, understand for 
what purpose 
trucks are used. 

c, like to paint 

cars. 




PRUEBA ESCRITA DE COMPRENSION 



Marque con una "X" la respuesta corncta. 



1, Un mecSnico de maquinas 
agricolas generalmente 
arregla: 



a. 



b. 



c. 



relojes y desperta- 
dores. 

cultivadoras y trac- 
tores. 

autom6viles. 



4. Cuando una persona nece- 
sita que le hagan traba- 
jo en los frenos de su 
auto, debe ir a: 

a. una tienda de ma- 
~ teriales de autos. 

b. un especial ista en 
~~ frenos. 

c. un fabricante de 
~~ autos. 



2 . La mayorfa de los meca*- 

nicos: 

a. saben de todo. 

b. no saben nada de 
"~" motores, 

c. saben mucho de un 
"~ trabajo en parti- 
cular. 



5. Un mecSnico puede espe- 
cializarse en: 

a. pernos y tuercas. 

b. trabajos de trans- 
misi6n, 

c. _ cubiertas para a- 

sientos de autos. 



MECANICO DE AUTOS 

Ejercicio II 
Prueba 2 



3. El equipo agricola 
tiene: 



a. motores diesel y 
de gasolina. 

b. finicamente motores 
Diesel. 

c. tinicamerite motores 
a gasolina. 



6. Un meccinico < camiones 
deberia: 

a. guptarle los mo- 
tores. 



b. 



cumprender para 
que se usan los 
camioneb. 



c. 



gustar 
autos . 



pintar 



